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HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 19 , 1988 (PAUSA 29 , 1909 SAKA ) 


( PARTI 


, 


HEALTH AND MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT 

The 23rd December , 1987 
No. 38 /215 /79-1HBIV . - In partial modification of Haryana Government , Health and Medical 
Education Department Notification No. 38/ 215/ 79-1HBIV, dated 14th September , 1982 , the Governor of 
Haryana is pleased to include the Director, Health Services, Haryana as member of the Selection 
Committee constituted for making selection for the posts of Demonstrators/Registrars in the Medical 
College , Rohtak in place of One Expert from within College. 

2. Members of the Committee shall be entitled to TA /DA in accordance with the rules. 

3. This issues with the concurrence of Finance Deptt . conveyed , -- vide their U.0 . No. 52 /17 /87 
6FDII/ 4537 , dated 17th December, 1987 . 

T. D. JOGPAL, 
Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Health and Medical Education Department. 
ENVIORNMENT DEPARTMENT 

The 6th January , 1988 
No. 5 /3,87 ENV - II. — The Governor of Haryana is pleased to delegate the power vested in the 
State of Haryana , --vide Government of India Notification No. GSR 190 , dated 16th January, 1980 , 
regarding recovery of cess amount from the defaulting ic dustries , Local Bodies in Haryana as 
arrears of Land Revenue ur der section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution ) Cess 
Act , 1977. 

2. Accordingly Deputy Secretary/ Joint Secretary to Government, Haryana , Environment 
Department shall function as Collector exercising the powers of the Government of India under the 
Wate: ( Prevention and Control of Pollution ) Cess Act, 1977 , as delegated by them under article 258 
of the Constitution of India . 

M.K. MIGLANI , 
Commissioner and Secretary to Goverr ment, Haryara, 

Enviornmer.t Department . 
पर्यावरण विभाग 

दिनांक 6 जनवरी, 1988 
क्रमांक 5/3/87 पच विरण- II.- भारत सरकार निर्माण तथा प्रावास मन्त्रालय अधिसूचना सं. जी.एस.आर.- 190, 
दिनांक 16 जनवरी, 1980 द्वारा प्रत्योजित की गई शक्तियों तथा इस निर्मित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण ) उपकर अधिनियम , 1977 की 
घारा 12 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों को आगे उप- सचिव संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग को प्रत्योजित 
करते हैं । 

2. इसके अनुसार उप-सचिव/ संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग के अधिकार क्षेत्र में तथा जल 
प्रदुषण निवारण एवम् नियन्त्रण उपकर अधिनियम , 1977 के अन्तर्गत जोकि उन्हें संविधान की धारा 258 के अधीन दी गई 
है, के अनुसार कलेक्टर की शक्तियां सौंपते हैं । 

एम . के . मिगलानी , 
आयुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , पर्यावरण विभाग । 
राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 12 जनवरी , 1988 
क्रमांक 1498-ज ( I)-87/ 1370.- श्री मनोहर लाल , पुत्र श्री रुलिता राम , गांव जुण्डली, तहसील अम्बाला , जिला 
मम्बाला, की दिनांक 18 सितम्बर , 1986 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूव , हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया गया 
है ) की धारा 4 एवं 2( ए) ( 1 ए ) तया 3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्री मनोहर लाल को 
मुब्लिग 100 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2612- ज- (I)-72131764, दिनांक 24 
अगस्त , 1972 द्वारा मंजूर की गई थी तथा युद्ध जागीर को राशि 100 रुपये से बढ़ा कर 150 रुपये वार्षिक अधिसूचना 
अपांक 5041-बार- III - 70/ 29505 , दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा तमा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक 
अधिसूचना क्रमांक 1789 -ज-I- 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा परिशोधित की गई थी , अब उस की 
विधवा श्रीमती सरदो देबी , के नाम रबी , 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शो के अन्तर्गत 
जागीर प्रदान करते हैं । 

ईश्वर चन्द गुप्ता , 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 
राजस्व ( लेखा तथा जागीर ) विभाग । 


